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MAGNADYNE RADIO - Mod. Damaiter M 828, mod. Kennedy K 421 e mod. Damaiter M 821. Onde medie suddivise e due gamine 
di onde corte. Media frequeaza 471 kc/s. Controllo di volume con rompensazione variabile dei toni bassi, a reaziorie inversa. I fi- 
lamenti delle valvole sono collegati a piii prese del primario del trasformatore di alimentazione (i modd. Kennedy K 421 e Damaiter 

M 828 sono sprowisti di presa per pick-up). 




